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RECTIFICATIE: Omgevingsvergunning verleend voor het verplaatsen van 
mechanische ventilatie, Dr. Plesmansingel 275 t/m 313,315 t/m 353,355 t/m 
393, Amstelveen - Zaaknummer Z-2015/067246 


Vergunning verleendl verzonden 12 januari 2015 

Het verplaatsen van mechanische ventilatie. 

RECTIFICATIE 

In Bekendmaking van 20 januari jl. was adres onvolledig vermeld. Rectificatie van gemeenteblad 
nummer 6678. 


Inzage 

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis. Laan 
Nieuwer-Amstel 1 te Amstelveen. De actuele openingstijden vind u op deze webpagina van de gemeente . 


Bezwaarschrift in te dienen tot en met 23 februari 2016 

Bent u het niet eens met het besluit? Hoe u een digitaal of schriftelijk bezwaar kunt indienen leest u op 
deze webpagina van de gemeente . 
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